ep/rg 是 


ボー ド 設 計 か ら 電源 設計 


・ 代 、 
「 コ デー / 「。 パ 
本 


今 な ぜ PCI Express な の か 
て PCI Express の 現状 を 知 ろう ~ 


PCI Express の 基礎 知識 
ンプ ロト コル 階層 や 物理 層 の 基本 が よく 分 か る ^ 較 
畑山 仁 


高速 差 動 伝送 の 極意 
て PCI Express の パタ ー ン 設計 と 計測 技術 に 学ぶ ー 較 
志田 展 


PIPE の イン ター フェ ー ス 設計 徹底 解剖 
て PHY チ ッ プ を 使う た め に 避け て は 通れ な い ~ 図 


福田 光治 上 


の すべ て 


人 し 方 まで 


デバ イス の 記事 本 ボー ド の 記事 


パソ コン の 拡張 イン ダー フェ ー ス が 従来 の PCI 
か ら PCI Express に 置き 換わる に 従って, 産業 用 
機器 に PCI Express が 採用 され は じ め て いま す . 
高速 伝送 が 必要 な 画像 処理 装置 や 通信 装置 で も 普 
及 し て きま し た . この PCI_ Express を , FPGA な 
ど を 用 いて ボー ド に 実装 僅 す る 技術 に つい て 基礎 か 
ら 解 説 し ます .。 。 。』 
ペン 5Gbps を 実現 する た め の 信 時 

の ボイン ト や 電源 設計 の ボイン. ト , IP コア の 使 
AE PIPE に つい て 開発 事例 を 交え て 解説 
し ます . Gen2 な ど ご 最近 の 動向 な ども 紹介 し ます . 


ビギナー ズ 


PCI Express ボ ー ド の 電源 設計 と 高速 デー タ 転 送 技術 
ンマ ル チ 電 源 ボ ー ド の 電源 設計 を 習得 し よう ~ 図 
鈴木 正人 , 今井 淳 


PCI Express 搭 載 LSI の 設計 
IP コア 選定 の 考え 方 と PCI Express 高 速 転送 技術 ~ 図 
五十嵐 拓郎 


Gen2 と Gen3, ケー ブル 規格 の 概要 
PCI Express の 今後 の 動向 て 図 


畑山 仁 


ラン シー バ 内 蔵 FPGA の 実力 
伊藤 署 


